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Dans les collections helminthologiqnes du Mnsee royal d’His- 
toire naturelle de Bruxelles, nous avons trouve trois flacons ren- 
fermant des Nematodes recueillis dans I’intestin d’un Scuirus 
prevosti de Sumatra. Ces trois flacons 6taient inscrits sous les 
n“ 568, 571 et 572 Coll. Lebrun. Nos connaissances sur les 
Nematodes parasites de cet Ecureuil sont fort restreintes ; I’linique 
indication que nous avons relevee dans la litterature est celle de 
VON Linstow (1906), qui a decrit, chez un Sciurus prevosti d’ori- 
gine non indiqu^e, un Physaloptfere^ Physaloptera inermis, faisant 
partie des collections du Musee zoologique de Konigsberg. Les 
inateriaux que nous avons examines nous ont r6vel6 I’e.xistence de 
cinq espfeces diflf^rentes, dont quatre sont nouvelles pour la science. 


(*) L*auteur nous en ayant fait la demande, nous publions ce travail dans la Revue Zoo- 
logique Africaine, bien qu'il ne traite pas d’Animaux d'Afrique, afin d’assurer au Musee 
d'Histoire naturelle la possession des types des especes decrites. Df H. Schouteden. 
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L’Ecureuil dont ils provenaient etant originaire de Sumatra, 6tait 
vraiseinblablement Sciuncs prevosti rafflesi Vigors et Hors- 
FiELD, 1828. 

Physaloptera inertnis von Linstow, 1906. 

Nous rapportons ^ cette espfece deux exemplaires, un male et 
line femelle, d’lm Nematode, dont les caractferes r6pondent assez 
exactement a ceux que von Linstow ddcrit. L’etude que nous en 
avons faite nous oblige toutefois a apporter ^ la description du 
parasitologue de Gottingen quelques additions ou corrections. Nos 
exemplaires mesuraient ; le male 17 mm., la femelle 29 mm. Inde- 
pendamment de la disposition annelee irr^guli^re, la cuticule pr^- 
sente une striation transversale trfes fine et tr^s serree ; la bouche 
poss^de la conformation g^nerale que Ton observe chez tous les 
Physaloptbres, c’est-a-dire deux Ifevres laterales h^misph^riques 
terminees a leiir sommet par une dent externe triangulaire et 
inunies sur leiir face convexe de trois papilles, une petite laterale 
et deux subm6dianes plus voliimineuses ; leur face interne est 
depourviie de foiirchette interne. La queue du male porte^ outre les 
papilles decrites par von Linstow, deux papilles au-devant du 
cloaque et trois en arri^re disposees suivant les trois angles d’un 
triangle ci sommet dirige vers I’extremit^ post^rieure. Les spicules 
sont in^gaux ; nous leur avons trouve comme mesures 320 |ji 
et 400 (X, c’est-fi-dire des dimensions de beaucoup inferieures ^ 
celles que renseigne von Linstow (2.37 mm.) ; ils sont incurves et 
se terminent en pointe mousse. 

Subulura pigmentata sp. n. 

Corps cylindroYde, atteniie aiix deux extremites, plus longuementen avant 
qu’en arriere; extremite cephalique obtuse, arrondie; extremite caudale 
couiqiie, aigue. Coloration blauchatre. Tegument strie transversalement, les 
stries etant ecartees de 3.3 a 4 [x. L’extremite anterieure est pourvue d’ailes 
laterales, qui prennent naissance peu en arriere de la tete et s’etendent dans 
la region cesopbagienne du corps sur une longueur de 1.35 a 1.9 mm.; 
hautes de 50 a 90 |x au maximum, elles s’abaissent insensiblement en arriere 


— 155 — 


pour s'effacer en avant de la terminaison de Toesophage; elles montrent une 
striation transversale tres nette. La bouche est terniinale, de forme hexago- 
nale a grand diametre dorso-ventral et delimitee par un rebord ondule decou- 
pant six petites levres saillantes disposees 3 par 3 de chaque cote de son plus 
grand diametre; elle est entouree par six papilles bien developpees et donne 
acces dans une cavite buccale, ou vestibule, poculiforme; dans sa partie ante- 
rieure etroite, cette cavite est tapissee par une cuticule epaisse qui lui consti- 
tue une veritable capsule buccale; sa partie profonde elargie est entierement 
occiipee par Tappareil tridente caracteristiqiie des Subulura. L’oesophage qui 
lui fait suite comporte deux parties : une premiere partie, la plus longue, 
debute par une portion legerement renflee, se retrecit vers son 74 on 7 s ante- 
rieur et se renfle iusensiblemeut en arriere pour se terminer en niassue. Cette 
premiere partie est separee par un etrauglement profond de la seconde, qui 
constitue uu bulbe cesophagien, subglobuleux, dont le diametre transversal 
est plus grand que celui de la partie massuee de Toesopliage; ce bulbe oeso- 
pliagien renferme un appareil broyeur. L'oesophage, dans sa moitie poste- 
rieure, et le bulbe sont charges d 7 m pigment brun tres abondant. Le collier 
nerveux euserre I’oesophage au niveau de sa portion retrecie, soit vers son 7^ 
ou 7 s anterieur. Le pore excreteur s’ouvre un pen en arriere du collier ner- 
veux. L’intestin, dont le diametre initial est plus large que celui du bulbe 
cesophagien, se retrecit rapidement en arriere et se poursuit ainsi directement 
jusque Tanus. 

Male : long de 16.5 a 18.6 mm., epais au maximum de 640 a 750 (j.. L'ceso- 
phage mesure 7 g ^ 7 n de la longueur totale du corps, la queue '/s,. L'extre- 
mite caudale (fig. i) est incurvee en crochet et se terraine en pointe aigue. 
A 1 .5 mm. en avant de Torifice cloacal se voit une ventouse en forme de fente 
etroite, longue de 200 (ji environ et depourvue de cadre come. Les papilles 
genitales sont au nombre de 18 paires : 2 paires en avant de la ventouse, 
2 paires au niveau de celle-ci, 6 paires entre elle et I'orifice cloacal, 3 paires 
adanales, dont une rejetee un pen lateralement, et 5 paires postanales, dont une 
laterale; il existe en outre une papille impaire mediane au-dessus de Torifice 
du cloaque. La derniere papille preanale, les deux adanales ventrales et les 
deux premieres postanales soutieunent de chaque cote une aile caudale fai- 
blement developpee. Les deux spicules sont egaux, tubulaires, sans ailes, a 
paroi striee transversalemeut; ils debutent par une partie legerement evasee 
et se terminent en pointe incurvee ; ils mesurent environ 1.9 mm.; ils sont 
accompagnes d'un guberuaculum long de 295 [ji. Le tube genital prend nais- 
sance un pen en arriere de Textremite anterieure des spicules, se dirige en 
avant et decrit une anse a 3.9 mm. eu arriere du bulbe cesophagien. 

Femelle : longue de 27 a 27.6 mm., epaisse an maximum de 0.7 mm. 
L'cesophage mesure '/la de la longueur totale du corps, la queue 7 ao; celle-ci 
est droite et se termine en cone aigu. La vulve s’ouvre en avant du milieu du 


corps et subdivise celui-ci dans le rapport approximatif de 2 : 3. L'appareil 
genital reproduit dans ses lignes essentielles la conformation qne Seurat 
decrit et figure chez Subultira forcipata : il comport e un ovejecteur a direc- 
tion anterieure relativement court, comprenant un vestibule C3dindrique long 
de 640 large de 140 [ji, suivi d’une trompe dont I'abouchement dans le ves- 
tibule se fait obliquement par Tintermediaire d'une valvule; entre la trompe 
et le vestibule, on observe un renforcement de la tunique musculaire qui fait 
fonction de sphincter. La trompe est courte, elle mesure 410 ,u de long sur 
125 de large ; elle se continue par un uterus impair, qui, a son origine, decrit 
une anse et se dirige en arriere. Get uterus impair constitue un tube tres long, 
environ 10 mm., qui comprend un premier segment large de 200 p sur une 
etendue de 2.25 mm.; a ce premier segment en succede un second a cavite 
etroite (80 (j.), dans lequel les oeufs progressent un a un, et qui se subdivise 
en deux branches dont le calibre ne s'elargit qu'apres un parcours de 



2.9 mm., pour se continuer avec deux reservoirs paralleles, d'un diametre 
maximum de 200 (jl, dans lesquels s’accumulent des oeufs innombrables. L'ap- 
pareil genital etend ses replis en avant jusque 320 p. du bulbe et en arriere 
jusqne 960 de la pointe cauclale. Les oeufs sont subglobuleux et mesurent 
72-80 |ji de long sur 56-64 [k de large, en moyenne 75 p. sur 61 p. 


Dans leur Essat de classification des « Hetey^akidae », Rail- 
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LiET et Henry font figurer parmi les Subulura des Maminiferes 
6'. f?J andersoni (Cobbold, 1876} d’lm Sciurus sp. du Nord-Est 
de I’lnde. II y avail lieu de se demander si le Nematode d^crit par 
Cobbold ne serait pas identique a notre Subulura du Sciurus 
prevosti, d’autant que I’aire de dispersion de cet Ecureuil (Borneo, 
Sumatra, Bangka, presqu’ile Malaise et peut-6tre m6me la Chine) 
avoisine la region d’origine du Sciurus qui h6berge S', andersoni. 
Une comparaison des caractferes attribuds par Cobbold a son 
Ascaris andersoni avec ceux que nous avons reconnus a notre 
Subuhira, s’imposait pour r6soudre la question de I'identite ou de 
la non-identite de ces deux parasites. Malheureusement la des- 
cription de Cobbold est a ce point insuffisante qu’il serait t^m^- 
raire de baser sur elle la moindre conclusion definitive; tout au 
plus peut-on signaler que les dimensions donnees par Cobbold 
pour le male et la femelle, ainsi que pour les oeufs, sont notable- 
ment inferieures h celles que nous avons trouvees dans notre 
espbce. Si nous ajoutons que la figure que Cobbold reproduit pour 
I’extremite caudale du male montre un spicule qui se termine en 
hamecon, on sera dispose a reconnaitre que Subulura pignientata 
constitue bien reellement une espece nouvelle qui ne pent etre 
confondue avec S. andersoni. 


Trichuris megaloon sp, n. 

Un unique exemplaire femelle de cette espece se trouvait asso- 
ci^ aux Subidura pignientata, encore n’6tait-il pas intact : il ^tait 
depourvu de son extremite caudale, Tel qu’il se pr^sentait, il 
repondait aux caractbres suivants : 

Longueur au moins 27.2 mm., dont 23 mm. se rapportent a la partie ante- 
rieure effilee du corps; epaisseur maximum de la partie posterieure 0.7 mm. 
Coloration blanchatre. Cuticule fiuement striee transversalement; les stries, 
ecartees de 6 p, sont disposees de telle sorte que, vu en coupe optique, le 
tegument apparait denticule, les deutelures etant dirigees en airiere. La 
bande bacillaire occupe les de la surface de la partie anterieure du corps. 
L'extremite cephalique mesure 20 p de largeur. Les oeufs sont ellipso'ides, a 
contenu segmente; ils mesureut 88-96 p de long sur 44-48 p de large, en 
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moyenne 94 [a x 47 [^ ; leur longueur se reduit a 78 [a en moyenne, si Ton fait 
abstraction des bouchons operculaires. 

Malgre I’insuffisance du materiel dont nous avons dispose, nous 
n'hesitoiis pas a creer une esp^ce nouvelle caracteris6e par les 
dimensions relativement considerables des oeufs. 

Ancylostoma gilsoni sp. n. 

Corps cylindroide, droit ou arque, faiblemeut atteniie vers les deux extre- 
mites, Tanterieure etaut relevee vers la face dorsale. Coloration blanchatre. 



Fig. 2. 

Tegumeut strie transversal ement, les stries etaiit ecartees de 5.6 |a chez le 
male, de 6.6*8. 6 chez la femelle. La capsule buccale (fig. 2, b) est de forme 
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relativement allougee et etroite; sa paroi mediane ventrale est faiblement 
incurvee, sa paroi mediane dorsale presque rectiligne; leur rapport de dimen- 
sions avec le diametre maximum de la capsule est ii : 8 : 7. Le bord oral 
ventral est garni de deux plaques dentaires portant im fort crochet saillant 
incurve en dedans et en arriere ; vers leur angle interne et dans im plan plus 
profond se projette vers I'iuterieur de la cavite buccale ime dent accessoire 
plus faible. Sur la ligne mediane dorsale, le bord oral de la capsule (fig. 2, a) 
presente une incision profonde, dont les angles anterieurs subaigus sont 
presque contigus. Dans la profondeur de la cavite buccale, la paroi ventrale 
est munie de deux dents ventrales triangulaires, longues de 72 p, hautes 
de 30 |Ji, dont le bord libre anterieur est moitie moins long qiie le bord libre 
posterieur. L'oesophage se renfle en massue vers son extremite posterieure et 
s'ouvre dans I'intestin par une valvule a trois lobes; il est entoure par le col- 
lier nerveux vers ses ^/s anterieurs, on il subit un leger retrecissement. Les 
deux glandes cephaliques sont fort developpees et de longueur sensiblement 
egale (3. 3-3.5 mm. cliez le male, 4 mm. chez la femelle). Une paire de 
papilles cervicales saillantes, coniques, a sommet mousse, s'observe un peu 
en arriere du collier nerveux; a nn niveau intermediaire s’ouvre le pore 
excreteur. 

Md/e ; long de 5.4 a 6.9 mm., epais an maximum de 345 a 400 p* L'oeso- 
phage mesure environ '/g.s de la longueur tOtale du corps. Le cone genital est 
faiblement developpe et depourvu d’appendices papilliformes. La bourse 
caudale (fig. 2, c) est formee par deux lobes lateraux volumineux plus larges 
que longs et un petit lobe dorsal bien detache ; le massif des cotes laterales 
est epais; le tronc commun des cotes dorsales (fig. 2, d) emet an niveau de 
son deuxieme "/s les cotes dorsales externes, qui sont relativement puissantes, 
et se subdivise vers son clnquieme inferieur en deux branches, qui, a leur 
tour, se terminent par trois digitations egales et contigues eutre elles. Il 
existe en outre une paire de papilles prebursales. Le tube testiculaire dispose 
ses replis jusque i mm. en arriere de Toesophage. Les spicules sont egaux, 
tubulaires, greles, legerement evases a leur extremite proximale, subules a 
leur extremite distale ; ils mesurent 0.8-0. 9 mm. de longueur; ils sont accom- 
pagnes d’un gnbernaculum, long de 80-88 [a, a extremite antevienre conique, 
a extremite posterieure elargie prolongee en arriere sur ses angles par deux 
pointes retrogrades. 

Femelle .‘longue de 6.9 a 7.6 mm., epaisse au maximum de 370 a 510 p. 
L'oesophage mesure V7.5 de la longueur totale du corps. La queue estcourte, 
conique, a sommet mousse termine par un petit mucron aigu. L'anus s'ouvre 
a 200 p en avant de la pointe caudale. La vulve est situee vers le "/s posterieur 
du corps, subdivisant celui-ci approximativement dans le rapport de 9 : 5. 
L'apparell genital etend ses replis en arriere jusque 675 de I'anus et en 
avant jusque 1.35 mm. de boesophage. Les oeufs sont ellipsoides, a coque 
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mince, a contenu non segmente; ils mesurent 64 a 68 de long siir 40 [ji de 
large. 

Cette noiivelle esp^ce d’Ancylostome, que nous nous faisons 
iin plaisir de dddier a M. Gilson, Directeur du Musee royal 
d’Histoire naturelle de Bruxelles, qiii, en nous confiant le travail 
de determination des collections helniinthologiques du Musee, 
nous a foLirni Toccasion de T^tudier, appartient a ce groupe d’An- 
cylostomes, dans lequel se rangent deja Ancylostoma inalayanum 
(Alessandrini, 1905), A. phiridentatum (Alessandrini, 1905), 
A. braziliense de Faria, 1910, et A. ceylanicum Looss, 1911, et 
caractdrise par la presence au bord oral ventral de deux plaques 
dentaires portant chacune une grosse dent saillante et une dent 
accessoire plus petite, situee dans un plan plus profond. 

Heligmosomum cristatum sp. n. 

Corps C3^indroide, grele, attenue en avant, contonrne soit en spirale regu- 
Here, soit de fa^on variee. La cuticule presente ime fine striation transversale, 
les stries etant espacees de 1-1.5 environ; elle est parcourue par de petites 
cretes longitudinales disposees en series multiples; le long des lignes late- 
rales s'observent des ailes qui debiitent, comme les cretes longitudinales, 
peu en arriere de la vesicule cephalique et s’etendent vers Textremite caudale 
en s'effa^ant progressivement; cretes et ailes sont traversees par la striation 
ciiticulaire, qui apparait plus marquee a leur niveau; enfin, au-devant de 
Tanus, la cuticule presente a la face ventrale un notable epaississement. La 
tete (fig. 3, a) est obtuse et munie d'un renflement vesiculeux C}dindrique, 
long de 75 a 80 jji, large de 40 a 48 p.; elle porte 6 papilles. L’orifice buccal 
qui occupe le pole anterieur de la vesicule cephalique donne acces directe- 
ment dans Toesophage, qui s'elargit legereinent en arriere sans former de 
bulbe. Le pore ^xcreteur s'oiivre peu avant la terminaison de I’oesophage. 

Male : long de 4.45 a 4.80 mm., epais au maximum de 85 a 100 p. L'oeso- 
phage mesure V16 de la longueur totale. L'extremite caudale est munie d'une 
bourse a deux lobes lateraux (fig. 3,^), larges de 165 a 180 p, longs de 90 p, 
profondement separes taut sur la ligne ventrale que sur la ligne dorsale; les 
deux branches de la cote ventrale sont largement separees, et la branche 
interne, rapprochee par sa racine du tronc des cotes laterales, semble emaner 
de ce tronc, qui est volumineux; la cote laterale externe et la cote laterale 
mediane sont contigiies et epaisses, tandis que la cote laterale posterieure 
diverge et est plus grele ; la cote dorsale externe nait independaminent de la 


— i6i — 

cote doi sale, dont les deux branches naissent egalement d une maniere inde- 
pendante et presentent un renflement au niveau de leur racine. Les spicules 
sont egaux, greles, tubulaires, legerement evases a leur extremite proximale, 
termines en pointe subulee bifide a leur extremite distale; ils mesureut 505 
a 520 [Jt de long; ils sont accompagnes d’un gubernaculum long de 40 (v.. La 
cuticule de la region ventrale au-devant de la bourse caudale presente une 
epaisseur de 21 a 27 p. 

Femelle : longue de 6.25 a 6.75 mm., epaisse au maximum de 95 a no 
L'oesophage mesure environ de la longueur du corps. L'extremite poste- 
rieure conique se termine en pointe mousse; I’anus s'oiivre a 45-50 [x de la 
pointe caudale. La vulve, a levres legerement saillantes, est situee a 195-210 
au-devant de Tauus. L'appareil genital est simple; Tovejecteur se compose 



d'un vestibule C5dindrique, long de 160 [jl, debouchant dans un court vagin, 
et d'une trompe longue de 180 p, dont la portion distale est difterenciee en 
un sphincter. Les oeufs sont ellipsoi'des, a coque mince et a contenu non seg- 
ments ; ils mesiirent 75-80 |ji de long sur 39-42 ;a de large. L’epaississement 
cuticulaire ventral interesse la region comprise entre I'anus et la vulve et se 
poursuit au-devant de celle-ci sur une etendue variable. 


II 
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Ce petit Nematode fait partie de ce groupe de Strongylides para- 
sites des Rongeurs et des Insectivores, pour lesquels Railliet et 
Henry (1909) out cre6 le genre Heligmosomum. Aux six especes 
qu’ils y ont rang^es : H. costellatum (Dujardin, 1845), 
(Dujardin, 1845), polygyrum (Dujardin, 1845), depres- 
sum (Dujardin, 1845), H. minutum (Dujardin, 1845) et //. 
cile (Leuckart, 1842), nous pouvons ajouter H. minutoides 
(Parona, 1907) et H. cristatum sp. n. 


Mai igij. 


